Fiinfter Abschnitt.
§• 33.
unstetig sein, und ibre Werthe auf beiden Seiten seien ul: w2. Wir grenzen zwei Kaume -c^ t2 ab, die ein Stiick von o als ge-meinsckaftliche Grenze haben, und ausserdem durch Flachen Ox,
02 .begrenzt sincl (Fig. 8) und bestim-men nun die Warmemenge, die in jeden dieser Raume eintritt. Dabei werde die Annahme gemacht, dass durcb ein Element do von eo in dem Zeitelement dt erne Warmemenge von 1 nacb 2 iiber-tritt, die mit der Temperaturdifferenz ui — W2 proportional ist, und die wir gleich
(1)             Ji(uj_ — u2)dodt
setzen.   Der Coefficient h kann eine Function des Ortes und der Temperaturen u^ sein, und wird im einfacbsten Falle als constant angesehen, Er heisst die Uebergangs-Leitfahigkeit und wird wesentlich aucb von der Beschaffenbeit der Beriihrungsflache abhangig sein. Die Warmemenge, die der liaumtheil ^ in dem Zeitelement dt gewinnt, auf die Zeiteinbeit berechnet, ist dann wie im §. 82 zu bestimmen und ergiebt sich, wenn n die innere Normale an O   bedeutet:
(2)
QndOi —     fe(wi — u^dco -j-
und nach   dem  Gauss'scben  Integralsatze,   auf rx  angewantlt, ist dann
(3)
) QndO^ — I  Qndco = —     di
div Q
wenn im zweiten Integral n die Normale an <#eo, von 1 nach gerichtet, bedeutet; also 1st der Warmegewinn von rx
(4=)
[Qn —
dm
(A
div Q)
Andererseits ergiebt sich aus der Temperaturerhobung fur diese Warmemenge der Ausdruck
dt-.
und nach §. 32 (6) ist daher